A Baronów sztankovicsow 


ROZALIA MILDE de Helfenstein 


żona pens. podpułkownika i wachmistrza Jego Cesarsko Królewskiej Mości Gwardyi Arcieróm 


opatrzona SS. Sakramentami, po krótkich cierpieniach zakończyła 
żywot doczesny w dniu 23”" Stycznia 1875 r. licząc lat 67. 


W smutku pogrążony mąż dzieci i wnuki, zapraszają Przyjaciół 1 Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w dniu 25 b. m. 
t. j. w Poniedziałek o godzinie 3 po południu, z domu pod L. 125 przy ulicy Kanoniczej. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE! 


odbędzie się w dniu 26 Stycznia t. j} we Wtorek o godz. 10 rano w kościele św. Piotra. 


Kraków — w Drukarni Uniwersyteckiej 1875 r 


